P. 


10 kwietnia 2010 roku 


w wieku 48 lat zmarła śmiercią tragiczną 


mgr EWA BAKOWSKA 


z domu Smorawińska 


kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, kierownik Oddziału 
Informacji Naukowej i Katalogów 


Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 
w poniedziałek 26 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 


na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Żegnamy powszechnie lubianą i szanowaną Koleżankę, 
znakomitego, oddanego swej pracy Bibliotekarza. 
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